
alth of M 

Executive Office of Public Safety 
Department of State Police 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 
617-983-6622 


DEVALL. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

MARY ELIZABETH HEFFERNAN 
SECRETARY 

COLONEL TIMOTHY P. ALBEN 

SUPERINTENDENT 


July 23, 2012 

To: ADA Riiwan Adeduntan 
From: Nicole E. Medina 
RE: Commonwealth vs 
Dear ADA Adeduntan, 

Attached you will find copies of the following documents that you requested regarding Drug Lab numbers 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Evidence Control card with analytical results 

3. Analysis sheet with chemist’s hand notations and test resuits. 

4. GC/Mass Spectral analytical data. 

I was the primary and custodial chemist for both lab numbers. Kate Corbett was ther GC/MS confirmatory 
chemist. Should you have any questions please do not hesitate to call me at 617-983 6630. 


incerely, 




Nicole E. Medina 
Chemist 11 

Drug Analysis Laboratory 



Excellence In Service Through Quality Policing 


Corbett email PRR 009304 






District/Unif '!7 


■£ D(U 


Name & Rank of Arresting Officer 


—i, oktJ JI/ ;v'U J (l t) - 


ID#. 


ill 3 


3 L 


To be completed by ECU personnel only 

Name and Rank of Submitting Officer { U L 


ID# 


iniL 


DEFENDANT’S NAME 


ADDRESS 


CITY 


STATE 







DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE AGENCY ANALYST^ 

No. of samples tested: iLO Evidence Wt. _ 


\O0jn^ 


iT) 


PHYSICAL DESCRIPTION: O^VfijA CA Sc^ <*■ v - 4t (A Gross wt ); \ 

CLU GrossWt( ) 

COloi-LVoLQ VjClC^A 'tr Pkg.Wt 

\ c\ cA i \j\ d lx olQ CXH Cil(Lj£>Cb Qur^.3 N e t wt: _ 

t Xjt 7 ) O^yiHtxj n i no 1i cj \ub lex <ju ^ 

(JDouod^. 

^V\mcUo-A VUJt vjoV Vx\ \0cloclDx.|z.(lcI- 3 C (SScj 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

tQCobalt 

Th iocyanate ( ir) £ 

\0 Marquis A__PoiftLi2 
IQ Froehde's Hr Po ( pP(> 
tO Mecke's 


Microcrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride__ 

TLXA ( )_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS A-Wox 

date 05, -oTPCAS 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS U^CO\r\ 


MS 

OPERATOR _ 
DATE 


OLo-CQ-QV 


Revised 7/2005 


Corbett email PRR 009306 





o.ioMu? o.3S? 


>454 o AO’lO 


7 XL\40K O IftCogt 03^44 32 

8 5M\5Si q.\\ 2>°\ o.a c \44> 33 

9 <* H 3(q^ O.W'^M 0.3o>o>^> 34 

10 OMUk^J 0 tOQ\ 0 SUV4 35 

JJ_ v\n' , n ~2_ 3. M r &~C‘ 36 


25 _ 

Calculations: 


aicuiauons: 

4oe^ac.^ - 2oM < ^Loot'| \C> — 0, 

£^V\onc4<Ld 1U ucc^ - CS.^q^Lpc^rnA &“l W'b 

“ io} ^ r -\K r4cvr'Y '-' ) 


Corbett email PRR 009307 



























DRUG POWDER ANALYSES FORM 


SAMPLE! 


No. of samples tested: 


AGENCY 






5v 


ANALYST_ 
Evidence Wt. 




; ^\<jAad ^ o>t?.c* U>1 Gross m ^ \y.\\3ol ox\o^ 


PHYSICAL DESCRIPTION 


| 3 "P&'S. GlM tSirm tc<^" 
(LciouJoUz \DccqCjX>jd 6.nc,U X: 


Gross Wt ( ): 

Pkg.Wt: 
Net Wt: 


OjOCiXqtbO Qr'os.s. Lot . ) 

OxrrfVcc^ (Tis r\Cl V.D'vLA.'tj'' GbuJjcW/ - 
8,i;3fY\Cv\C'2c\ \\j-t, LOO^r 3 (3 iUlQ.^T,0.c\- 


PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 

O- Cobalt . . 

Thiocyanate (-V) Q\U._g 


^Marquis — 


T? Froehde's_ 

Mecke's_ 


Mierocrvstalllne Tests 
^ Gold 

Chloride_ 

TLTA JjH_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS OdOtYU) 


date os-a>--cv? 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS QoC cOa-P 

OPERATOR 33-3 _ 

DATE 0 (j?-Q 3 ~Q ^ 


Revised 7/2005 


Corbett email PRR 009308 



it samples tested: 
















































No Date Analyzed./'; J a ,- fy 

City: Boston D.C.U. Police Dept, U f | v 

Officer: P.O. BRESNAHAN 
Def 

Amoun ^ : Subst: SUB 

No, Cont: 13 Cont: pb 


Date Rec'd: 05/15/2008 
Gross Wt.: 14.45;/ 


Prelim: CLocc«C r\_c 


Findings: 


No, Analyzed: ^ 

Net Weight: % ■ 



# Tests 
& 






u_ 


No. Date Analyzed:^ j . ry 

City: Boston D.C.U. Police Dept. (jLj-2-jC J 

Officer: P.O. BRESNAHAN 
Def: 

Amount: Subst: SUB 

No. Cont: 37 Cont: pb 


Date Rec'd: 05/15/2008 
Gross Wt,: 23.87 1 / 


Prelim: yW'cjT’l 


Findings: 


No. Analyzed: . 

fc=rb->i (O 
Net Weight: ^ %Ci 


# Tests: SC>tC%~ 1 0 



> 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\System7\05 
KAC 

30 May 2008 
BLANK 

2 

DRUGS,M 
RTE 


29_08\603278 .D 
2 : 49 




fz 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


603278.D Mon Jul 23 10:22:50 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 009311 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E : \System7\05_29__08\6 0327 9 . D 

Operator 

KAC 

3 : 02 

Date Acquired 

30 May 2008 

Sample 

Name 

COCAINE STD 


Submitted by 
Vial Number 

79 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

. RTE 


Abundance 


4." 

TIC: 603279.D\data.ms 

65 

1500000 




1000000 




500000 



. 

! 

0 

Time--> 

- n -\ r-t-r-|-l-T 1 1 JTTI T'JTTTq I 'TT-p I 

2,00 2,50 3.00 3.50 4.00 4.50 

5,00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % Ratio % 

4.765 


1529101 100.00 100.00 


603279.D Mon Jul 23 10:22:54 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 009312 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\System7\05_29_08\603279.D- 

KAC 

30 May 2008 3:02 

COCAINE STD 

79 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C : \Database\NIST05a.L 
C;\Database\PMW_TOX2.L 

PKtt RT Library/ID 


1 4,77 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


Minimum Quality 

: 80 

Minimum Quality 

: 80 

CAS# 1 

Qual 

000050-36-2 

99 

000050-36-2 

99 

000050-36-2 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


& 


Average of 4.728 to 4.913 min.: 603279.D\cfata.ms (-) 


182 


! 42 


j , 65 


w/z-> • 

Abundance 

801 
60 

40 

20 





182 


94 


42 


55 68 


O'.-/*-' 


105 


122 


135 . 166 


198 


-r 


214 


272 

244 259 j 


in/z-> 40 60 80 100 120 140 


160 180 200 220 240 260 280 


303 

-f-rW 

300 


603279.D 


Mon Jul 23 10:22:55 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

E:\System7\05_29_08\603288.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 4:56 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

NEM 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* **N0 INTEGRATED PEAKS*** 


603288.D Mon Jul 23 10:23:07 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acquis11ionMet h 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\603289.D 

KAC 

30 May 2008 5:08 

NEM 

89 

DRUGS . M 
RTE 


4000000 

3000000; 


TiC: 603289.D\data.ms 

4.176 


2000000 ] 

I 

1OOOODOi 


0 

Time~> 

2.070 

l 

5.448 

1, | , |-1 i f-T-j-r-r-1 1 | » r 

2.00 2.50 3.00 3.50 

■rrjT-n-ryi-1- 

4.00 4.50 

,r "f" r 

6.00 

' 5.50 6.00 6.50 7 00 7,50 8.00 8,50 9.00 9.50 

Ret, Time 

Area 


Area % Ratio % 

2.070 


233015 

2.88 3.01 

4.776 


7734266 

95.66 100.00 

5.448 


117864 

1.46 1.52 


603289.D 


Mon Jul 23 10:23:11 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\603289.D 
KAC 

30 May 2008 5:08 



89 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.07 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 
2 (1H)-Pyridinone, 4-hydroxy-6-methy 007135-82-2 


97 

97 

50 


Abundance 


Average of 2.038 to 2.276 min.: 603289.D\data.ms (-) 


162 


42 


82 


57 


51 r 67 7A 

I i ^h V-rV#- — il ‘l 


80 j 
60! 

40 

20 

I 

! 

04-1-/ \' i-. i )i|' l ‘l t i'| l iV H- 1 - 

m/z-> 40 50 60 70 80 

Abundance 


80 

60! 

40 

20: 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 


94 


41- 


122 


90 100 110 120 130 140 150 160 170__ 180 

#43743: Ecgonidine. methyl ester 


106 

■M 15 


138 


131, 


181 


166 


152 


122 


138 


106 

, , ■ • , , , . 

100 110 120 130 140 160 160 170 180 


181 


166 


603289.D 


Mon Jul 23 10:23:12 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05 29__08\603289 .D 
KAC 

30 May 2008 5:08 


NEM 

89 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# Qual 


4,78 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 42 

! i 

oW/a 

m/Z”> 40 

Abundance 

80 j 
60 ! 

40 

20 

0 

in/z—> 


82 


i 56 67 


60 


Average of 4.707 to 5.035 min.: 603289.D\data.ms (-) 
182 


42 


40 


55 68 
iUlwJu,. 


60 


80 


TT| l" 

80 100 


82 

l 


94 105 


#59: COCAINE 
1$2 


9. 4 105 


122 


135 


152 166 

4v 


198 


208 222 244 258 

. . .t—TT—r-rn 


272 

i 


303 


122 

-Aft-r 

152 166 'J 

•35 ,j,i i ilk 

198 

208 

222 

242 

258 

272 

J20 

140_ 160 180 

' 1 1 ' ' ' 
200 

" 1 ’ ' 
220 

T - | 1 

240 

_ 260 

280 300 


303 


288 


100 120 


140 160 180 200 220 240 260 280 300 


603289.D 


Mon Jul 23 10:23:13 2012 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05_29_08\603289,D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 5:08 



Sample Name 

MSHHHHHI 



Submitted by 

NEM 



Vial Number 

89 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


5.45 C:\Database\NIST05a.L 
cis-Cinnamoylcocaine 
Cinnamoylcocaine 

Isobutyroylecgonine methyl ester 


000521-67-5 96 

1000247-78-7 89 

203320-38-1 59 


Abundance 

! 


80 i 


60 i 


40j 




Average of 5.416 to 5.638 min.: 603289.DVdata.ms {-) 


96 


20 


42 


OVv 
mfe-> 40 

Abundance 


80 
60; 

40^ 

20, « 

0 , T i T- 

40 


55 67 

hi;! I J.. 


182 


131 

|108119 j 147 168 


198209 226 2 f 253 27 0 2 ? 2 298 


! - 1 r rV~ i-i—y 


60 80 


8^ 


100 120 140 160 180 

#141875: cis-Cinnamoyfcocaine 


200 220 240 260 J280 300 320 


329 


96 


182 


131 


65 68 j i 


IO8119 


154 


168 


198 


238 

226 270 

■•pT J TriTJTTTT| II' f'l f ‘ 


329 


298 


mlz~> 


"e'o ' "so' ' "too ’ 12(T 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


603289.D 


Mon Jul 23 10:23:13 2012 


Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05 
KAC 

>008 


NEM 

90 

DRUGS.M 
RTE 


29 Q8\603290.D 


5 : 21 


Abundance 


3000000 


TIC: 603290.D\data.ms 


4.7 


70 


2000000 


1000000 


8.874 
. A. . 


12.075 


1 , ■ A, , L . . -V-T- 

0 - 1 - '[-‘‘TT — 1 TTTT" I'~T "1 1 T 

Time-> 2.00 2.50 3.00 

, p-1-T— .-rrrr r , . .' " " ” ' ' 

3.50 4,00 4.50 5.00 5.50 6.00 

6.50 7.00 7.50 8 00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.075 

115232 2.25 

2.61 

4 . 770 

4416503 86.26 

100.00 

8.874 

588385 11.49 

13 . 32 


603290.D Mon Jul 23 10:23:17 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E;\System7\05_2 
KAC 

30 May 2008 S 


NEM 

90 

DRUGS , M 
RTE 


9 08\603290 ,D 
: 21 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.08 C:\Database\NIST05a.L ? 

Ecgonidine, methyl ester 12 S tZ t 

2 - Carbomethoxy- 8-methyl-8 -azabicycl 043021-26 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 


97 

89 

47 


Abundance 

80 

60. 

| 

40 j 

i 

20 

0 

m lz-> 40 

Abundance 

80 
60 

40 

20 


Average of 2.038 to 2.229 min.: 603290.D\data.ms (-) 


1$2 


181 


82 

1 

55 68 ! 

94 

I 106 

: 11 11, 

f 138 

,1. 131, 1 . J 

166 ! 
,-pi— r-f- , |— t — i — r i |*1 

N-4^411 1 Wr <■t-T-r-rVl | IJjT-r-, V 

44-n ! > i i'hr-T-i-T-rl 

i a \ 'in 

\AC\ IRf 

160 170 180 


#43743: Ecgonidine, methyl ester 


1$2 


181 


122 


106 


138 


m / z ..> ° 40 50 60 70 80 90 100 110 


•■I , I"l~i r-1 1 * • • T T 


166 

| 

I'^T” 


120 130 140 150 160 170 180 


603290.D 


Mon Jul 23 10:23;18 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E : \System7\05_29_08\6 03 2 90 . D 
KAC 

30 May 2008 5:21 

90 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\PMW_TOX2. 

L 


PKtt 

RT 

Library/ID 

CAS# < 

Dual 

2 

4 . 77 

C:\Database\SLI.L 





COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 

Abundance 


Average of 4.728 to 4.913 tnin. 

: 603290 D\data.ms (-) 



42 

j 

ir—p'r 

m/z~> 40 

Abundance 

80 

60 
40 j 
20 

0 


80 100 


82 


198 272 

I 214 230 242 253 1 288 


303 


-1 I 1 I t i I 


120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

#59: COCAINE 
1$2 


42 


94 105 


,55 68 


122 


135 


152 166 


303 


- pVn - f i i I ‘T*X I > I I [ l 


198 272 

208 222 244 258 [ 288 


m te--> 


40 60 


80 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


603290. D Mon Jul 23 10:23:18 2012 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\ 
KAC 

30 May 2008 5:21 


NEM 

90 

DRUGS,M 
RTE 


603290 .D 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \ Database's PMW_T0X2 , l 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

8.87 

C: \Dat. aba se \ PMW_TOX2 .L 

Diltiazem-M (desacetyl-) 

000000-00-0 

78 



Diltiazem 

Diltiazem-M (O-desmethyl-) AC 

042399-41-7 

000000-00-0 

78 

50 


Abundance 


801 


Average of 8.805 to 9.102 min.: 603290.Dtdata.ms (-) 


68 


60 

1 

4oj 

20 ] 


43 


la 


121 


jl go io,7 | 1 3515°i64178 193 210225 25 3267 284 312 331 355 ^ , _ 

m/z „> °40 60 'sc' : 0ri20 -40 160 !H0 zGo’ W 24C 260280 300 320 340 360.380 400 


412 


Abundance 


80i 


#2505: Dilliazem-M (desacetyl-) Pi 790 


58 


60 


40 


20 


la 


121 


326 


372 


91 136150 178 . 

° 40 ' ^60 1 8cT 10012^140^60 180 200 220^240 260 280 300 320 340 360 380 400 


603290. D Mon Jul 23 10:23:19 2012 


Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05_29___08\603294 .D 
KAC 

30 May 2008 6:12 

BLANK 

2 

DRUGS.M 
RTE 



Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


603294.D Mon Jul 23 10:23:29 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name 

E:\System7\05 29_08\603295.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 6:24 

Sample Name 

COCAINE STD 

Submitted by 


Vial Number 

95 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance 

2000000 

1500000 

lOOOOOOj 

5000001 


TIC: 603295.D\daia.ms 


43 

’65 


K-TT-n-l-l 1 1 1 1 l"TT 1 l 1 1" ["TTTTT- 


Time--> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


4.765 


1976280 100.00 100.00 


603295 .D Mon Jul 23 10:23:33 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\603295.D 
KAC 


30 May 2008 
COCAINE STD 

95 

DRUGS,M 
RTE 


6 : 24 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NISTQ5a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4.77 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 

80 J 

I 

601 

40 j 

20 i 

I 

j 

0 

m/z--> 40 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


j 42 




42 



\ 

1 55 68 
.4:, 

4 

4-r-V 



94 


Average of 4.728 to 4.929 min.: 603295.D\cfata.ms (-) 


182 


105 


122 

K 


198 


60 


80 100 


8j2 


272 

208 222 242 269 i 282 

—--q-rr-t-n-r 


135 1^2 166 li i 

1 ''■[ ' 1 '• S 1 1 , , j!l l |.. T .. r .. , . i r . T .. v .. , ...,.. T 

120 140 160 180 200 220 240 


#29: COCAINE 


182 


94 


m/z-*> 


40 


55 68 
60 


80 


105 


i r ! i l ’|-/l 1 
100 


122 


135 1! ? 2 "56 

..I"' r *-r~r 


120 140 


303 


260 280 300 


198 272 303 

I 214 244 259 | 

■ 1 ' ' • 1 I i HP ™ 1 H ' '“H" " " | 1 1 

160 180 200 220 240 260 280 300 


603295.D Mon Jul 23 10:23:34 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 



Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number ; 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

E: \System7\05__29_08\603296 .D 
KAC 

30 May 2008 6:37 

BLANK 

2 

DRUGS.M 
RTE 



Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


* * *N0 INTEGRATED PEAKS'* ** 


603296 .D 


Mon Jul 23 10:21:52 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 009326 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

E:\System7\05_2 9_0 8\6 03 2 97 , D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 6:49 

Sample Name 

HEROIN STD 

Submitted by 


vial Number 

97 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance 


800000 


800000 


400000 


200000 


rime--> 



2.00 2.50 3.00 3.50 


7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 


ttttt 

9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.661 

1470610 

100.00 

100.00 


603297.D Mon Jul 23 10:21:57 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 009327 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name 

E:\System7\05 29 08\603297.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 6:49 

Sample Name 

HEROIN STD 

Submitted by 


Vial Number 

97 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 


p:<# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 6.66 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 

4 

3 


80 




60 




40 

| 


81 

20 


59 

94 

1 

0 

i 


1 i ! 

, Ui ilJ-i , »l 

i ! 

r i r-f-r-r 

+ rfl-l Vf Y r 

m/z~> ■ 

40 60 

80 100 


Average of 6.613 to 6.804 mini 603297.D\d3ta.ms (-) 


327 


268 


115 


146 


204 


310 


369 


128 


162 


id Ah 1 , ill;!. ikr'LnUv-., ,-M. 


181 


y,S 2 ? 6 238 253 f 


284 


Abundance 

80; 

60 

40; 

20! 


F TTTTTr r T ' i; I I i i j 1 rT - rTy i r^ -T-xj t t t i'| -rr-r-; 


#1: HEROIN 


298 , 


352 




4|3 


268 


327 


215 


81 


0 '- 


115 


94 

1 ^ 

:9 i 


128 1 I, 


162 


174 


197 


I 2^8 253 


T"TT“I f"T — r-T“rj' ’ 


EfWlVrf 


310 


284 
|. 298 


TTTTTT" 


369 


341 


m!z-> 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


603297.D 


Mon Jul 23 10:21:58 2012 


Pcieje 2 


Corbett email PRR 009328 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\System7\05_29_08\603200.D 

KAC 

30 May 2008 8:01 

BLANK 
NEM 
2 

DRUGS.M 
RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


603200,D 


Mon Jul 23 10:21:31 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 009329 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602932.D 

KAC 

30 Mav 2008 8:14 



DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

I 

1000000f 
800000 
600000 
400000 
200000 


o 1 


TIC: 602932.D\data.ms 
6.661 


1 1 [ n I 1 T'l l-1 T rrn-| I I I I ) I I I I I I ! I I I I I I1|4| I > I I I I > I I I I I I M I I I 1 I I > I I I I > I 

Time-> 2,00 2.50 3,00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.661 

1767823 

100.00 

100.00 


602932,D Mon Jul 23 10:19:52 2012 


PclCfG 1 


Corbett email PRR 009330 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602932.D 

KAC 


30 May 2008 


NEM 

4 

DRUGS.M 
RTE 


8 :14 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
; 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CASff 

Qual 

1 

6 - 66 

C:\Database\SLI. L 

HEROIN 

000561-27-3 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 6.613 to 6.830 min.: 602932.D\dafa.ms (-) 


43 


327 


268 


81 


59 

I 

■itL- 


115 


146 


204 


162 


h, j 

iVtfTT-t-TT-n 


,181 




310 


l i 226 253 | 284 


369 


40 ' eo 80 ' l OO 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 _320 340 360 380 400 


341355 


4 Of 


m/z~> 


Abundance 


#1: HEROIN 


43 


80 

60 

40 

20 

0 1 . 


268 


327 


81 


59 . 

ll ! 


115 


146 


,96 

iUl.,8 


11.31 


162 

L 


181 


197 


'. ill-!, ilii i 


215 


.. , | 238 253 

III M .A. ,fc. 


310 


284 

;i i 

i.... .. 


369 


341 


m / z ..> J 40 60 80 ' 10o' * 12o' ' 140' 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


602932.D Mon Jul 23 10:19:53 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 009331 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602933.D 

KAC 

30 May 2008 


NEM 

6 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 


1000000 


500000 


0 




r-j -' 1 


TIC: 602933.D\data ms 

6i66 


Time-> 2.00 2.50 3.00 


1 1 1 ' " l 1 1 ! ’ I 1 * 1 1 ! 1 ri r ^nT T V,>r T rrn T 

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 


rT'TT"rrT7T-T"n*yTTrT|TT 

8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3.282 
3.40$ 
6.666 


1152306 31.04 48.32 

175035 4.72 7.34 

2384765 64.24 100.00 


602933.D Mon Jul 23 10:19:58 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 009332 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E; \System7\05_2 9__08\602933 .D 
KAC 

30 May 2008 8:27 


NEM 

6 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

; 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# < 

2ual 

1 

3.28 

C:\Database\PMW_TOX2.L 





Valproic acid 

000099-66-1 

9 



Myristic acid 

000544-63-8 

1 



Pholcodine-M 3TMS 

000000-00-0 

1 


Abundance Average of 2.906 to 3.388 min.: 602933.D\da!a.ms (-) 

"| 7j3 

801 
60 


40- 




20 

0 


43 


60 




80 


89 


40 50 60 70 80 90 


102 

I, 115122129 144 159165_ 194 207 

1 1 1 i i 1 1 -1 i : i -r-n~|—1~i~ r~q— r-t-rr |'I ' 1 i [ ' ' > 1 | 1 1 ' ' I 1 1 1 1 I 1 ■ 1 P ' ' ' I 1 

100 1 i 0 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

| 

80 ‘ 
60 

40 

20 

0 1 

m/z~> 


57 


40 50 


60 


7(3 


#1019: Valproic acid 


87 

; ; iT i 


102 


115 


P575 


70 80 90 100 


T "! - 1 i 4i r-p ri i fi rrr-f-rm 1 1 l ^ 7-1 ! ; r I 1 1 ! 

110 120 130 140 150 160 170 180.190 200 


602933 .D 


Mon Jul 23 10:19:59 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 009333 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_ 
KAC 

30 May 2008 


NEM 
6 

DRUGS.M 
RTE 


29 08\602933.D 


8 ; 27 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

.C:\Database\PMWTOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 

3.41 

C:\Database\NISTOSa.L 
1H-Purine-2,6-dione, 
lH-Purine-2,6-dione, 
1H- Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

3.7- dihydro-1, 

3.7- dihydro-l, 

000058-08-2 

000058-08-2 

000058-08-2 

98 

96 

94 


Abundance 

I 

801 

60 

40 

20 

0 - 

nVz-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


'"i 

20 


Average of 3.388 to 3.552 min.: 602933.D\data.ms (-> 

194 


109 


55 67 


41 


82 


94 


136 165 

123 i, 149 


40 60 


80 100 


120 140 160 180 200 220~^ 24^ 


281 


260 280 


#53168: 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydfo-1,3,7-tfimethyl- 

194 


109 


55 67 


42 


82 


15 28 


94 


20 


21. I. I 

40 60 


80 100 


I 122 

.F- 


136 


150 


165 


179 


“ T_m | f ? ' ' | , r r | ' i-rrp-m-rr 

120 140 160 180 200 220 240 


260 280 


602933.D 


Mon Jul 23 10:19:59 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 009334 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602933.D 
KAC 

3 0 May 2 0 0 8 8:27 


NEM 
6 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

3 

6,67 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 

000561-27-3 

99 


Abundance 


43 


Average of 6.608 to 6.857 min.: 602933.DWata.ms {-) 


801 


327 


268 


81 


59 


94 


124 


146 


204 


162 


1,07 1 


.181 


it j u j| ,.j, ..Jxr ,, 2 ? 8 253 Pi 

: , i i I i i i i i—rrrr ■ i i t i ' | 1 i i > .. . r 


310 


369 


n , ,— . rH-VHA-fr' - A i '''Vn-r- , -?- .| , I I I ) i I i'i [ I I I i-| i l I » I'l I'l i I I'T-i-H-n • i I 

m/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 .200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


#1: HEROIN 


4 3 


268 


327 


215 


310 


81 


59 


94 


115 


28 

,4'k d 


146 162 181 


369 


i i j' i ‘i v r j-- r - rT : i-~^ : 


III 341. 


m / 2 „> ' 40 ' ' 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260' 280 300 320 340 360 


602933 .D 


Mon Jul 23 10:20:00 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 009335 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

E: \System7\05_2 9__08\6 02 934 .D 
KAC 

NEM 

8 

DRUGS . M 
RTE 


'WHS 


2000000 


1000000 


3.410 
3 166?f 4 


TIC: 602934.DWata.nis 
6.477 


0 S°Y‘r - r r-T- | ' 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 



8.864 

-rrt - n - 


8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio 

3 

. 166 

188903 

2 

. 56 

3 

. 11 

3 

.410 

441045 

5 

. 98 

7 

. 26 

3 

574 

143089 

1 

. 94 

2 . 

.36 

6 

031 

154306 

2 

. 09 

2 . 

. 54 

6 

100 

272979 

3 

. 70 

4 . 

.49 

6 

677 

6075950 

82 , 

.37 

100 . 

. 00 

8 

864 

100585 

1. 

.36 

1 . 

. 66 


602934,D Mon Jul 23 10:20:04 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 009336 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05^29_08\602934.D 
KAC 

30 May 2008 8:39 


NEM 

8 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PKif RT Library/ID CAS# Qual 


1 3.17 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine-M 3TMS 


000099-66-1 9 
000544-63-8 2 
000000 - 00-0 1 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


70 


Average of 3.049 to 3.214 min.: 602934.Dtdata.ms (-) 


60 


43 

,i , 


OWtH 


50 


81 

91 

102 

■ ji. 

1j‘T*T- 

80 

T‘t > p"1 

90 

1 1 |i‘ 
100 


117 126133 144 

I't i i | ■ - rT 1 -V i t-T-r-i-f-T < tV-rt 


165 176 194 207 

-i . 'I I I 1 -m-p-r T-T'J I I I I I I'T't l"H 


m /z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140.150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


#1019: Valproic acid 


P575 


70 


102 


57 


87 


115 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602934.D Mon Jul 23 10:20:05 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 009337 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602934.D 

KAC 


2008 


NEM 

8 

DRUGS.M 
RTE 


8:39 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.41 C:\Database\NIST05a.L 

lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 97 
lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 97 
lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 94 


Abundance 

80 

60; 

401 

| 

20 1 
0 


“ r '"i 


Average of 3.383 to 3.547 min.' 602934.D\data.ms (-) 


55 67 


42 




82 


109 

I 


i-t-i * j M j i- i- p 4 


94 

I I ul'l'l | 


136 

123 i| 150 

r» r. - | ,'l . r -p - v tW n-r.' l I i 


165 


179 


194 


ryrrt 


m fe-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 1 90 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


0 


15 28 


42 


#53170: IH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydfo-1,3,7-trimathyl- 


55 


67 




82 


194 


109 

I 


94 


122 

^TTTTl-l-r 


137 


149 


165 

179 

. 1 M 1 ‘ 1 , T r ' 


m !z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 


602934.D Mon Jul 23 10:20:05 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 009338 














Area Percent / Library Search Report 


Information fror 
File Name 
Operator 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 

n Data File: 

E:\System7\05 29 08\602934.D 
KAC 

8:39 

NEM 

8 

DRUGS.M 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 80 
Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


3 3.57 C:\Database\NIST05a.L 

Acetamide, 2-(diethylamino)-N~(2,6- 000137-58-6 86 
Acetamide, 2 -(diethylamino)-N-(2,6- 000137-58-6 78 
Acetanilide, 4'-((2-(diethylamino)e 032795-44-1 78 


Abundance 


80 


Average of 3.552 (o 3.674 min.: 662934.D\data.ms (-) 
8 i@ 


60 


401 


20 


0 


mtz-> 
Abundance 


42 


58 


72 


96 104 

riyri'f 


120 134 147 159 

rr^TT-p " 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 7a0 190 200 210 220 230 


194 207 219 234 

----hrrf 


#81053: Acetamide, 2-(dietbylamino)-N-(2,6-dimefhyiphenyl)- 

8b 


80 


601 


40 


20 


18 


30 


42 


58 


72 


in/z--> 


103 120 134 148 160 

rpxrlfnTTprtTT-p 


205 


j 1 ■ 1 ' T T' 1 ' M h 1 1 I 1 1 !1 ”1 ^ 1 1 M 1 ryrm-pYT • | i i j < j « ■ i r j m i f i T~n-] 7 TTTTTTTTp-ri t i i i i i | i i rr p - T - rrp . . i . j , 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


219 

1 J JT-| U | 


234 


602934.D Mon Jul 23 10:20:06 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 009339 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\system7\05_29_08\602934.D 
KAC 

30 M ay 2008 8:39 

NEM 
8 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C : \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 
Acetylcodein 1000153-00-2 


99 

99 

98 


Abundance 


4.3 


80 


m/z-> 


60 

40 

20 

0.-r 


59 


Average of 5.983 to 6.073 min.: 602934.D'.data.ms {-) 


341 


282 


81 


124 


94 


! 109' 

LiM. 


162 


229 


204 


146j 

i! , 




188 

175 

4^* 


J:h 


I , I ; , ‘r-| '" [ - T"rr." T - r-r-i—rr 


267 

242254 I ,, 


298 


327 

,1 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abunciance#148334: Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, acetate (ester), (5.alpha.,6.a1pha 

341 


80 


60 


40 


20 


282 


43 


204 


229 


59 


81 


115 


162 


94 


128 146! 


175 


188 


.. i .1,1!- .,i, f 

I II I !- r I I I i I I 1 1 I V 1 1 I i I > - v -1 1 ; 1 V: | ' 1 I T 


240 


266 


254 


298 


312 


326 


m/z- 


40 ^O^' 80 ' ' 100 ' 120" 14o" t 160 " 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602934 .D 


Mon Jul 23 10:20:07 2012 


Page 5 


Corbett email PRR 009340 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05_29_08\602934 .D 
KAC 


30 May 2008 


NEM 

8 

DRUGS.M 
RTE 


8:39 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 



C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

5 

6 . 10 

C:\Database\NIST05a.L 




6 -Monoacetylmorphine 

002784-73-8 99 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 96 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 93 


Average of 6.073 to 6.179 min.: 602934.D\data.rris (-) 

268 


43 




146 







215 



81 iic 

1 94 i 


162 




59 , 

1 128 

1 174 





i 

1 : 

!, 1 | 197! ,i 

)J 8 2^0 252 

r-p-TT-T-‘t : j L T--rVt > '1"T~h 

284 


inijiil 

mn— ttttVt 

i Jill 

rriirTTi 

i%i!j 

rriTTT 

•rr r'rrT r i' rr r t V| t i r 1 

k-r T i-n-.. 

. 355 

1 1 J t ' 1 1 ' f 


327 


Abundance 

80j 
60 j 

40 j 
20 
0i 

m/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundance 

80 
60 j 

40 

2C 


#140703: 6 -Monoacetylmorphine 


268 


3*7 


43 


0 


215 


81 


146 





! 94 

115 

174 

'. ! 

j j 

") 28 

i. ,, 'v. lfu.il.i 

iL.k.llhf 

—. 1 Vi-r 


162 


197! i 


284 


240 

t , TTn“(iTT"rr 


299 


T 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602934.D Mon Jul 23 10:20:07 2012 


Page 6 


Corbett email PRR 009341 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acqu i s i t i onMe t; h 
Integrator 


E;\System7\05_29_08\602934.D 
KAC 

30 May 2008 8:39 


NEM 


DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PXff RT Library/ID 


CAS ft Qual 


6.68 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 
JWH-073 


000561-27-3 99 

208987-48-8 2 


Abundance 


43 


80 

60 

40 

20 

0 


Average of 6.597 io 6.889 min.: 602934.D\data.ms {-j 


268 


81 


146 


59 


94 


124 


mlz-> 


t 1 


I .A 


1,07 


Ilk;!, 


162 


204 


174 




LJ p rH' TTTTT J" H" T 1 ! I I I 1 j 




226 

! ! ,i!i 

t | i i 1 i ‘» 


240 253 


3?7 


310 


284 

i, 297 ,i 

rrfTiTTpr^ 


369 


340352 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 


43 

80] I 
80 j 

40 

20 

0 


59 


#1: HEROIN 


268 

I 


327 


215 


81 


94 


115 


—r r i 'rfi ■r , rT'| , ‘i 


146 


28 


162 


181 


197 


W.A. X ! i I 

■ , I I I I I I I j i I I I rTn-n rr i Vj—r-ITTrtVv i i "i i 


2j28 253 


310 


284 


298 


341 


369 


. . .. .. .. . 

m iz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602934 , D 


Mon Jul 23 10:20:08 2012 


Page 7 


Corbett email PRR 009342 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29_08\602934.D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 8 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


30 May 2008 8:39 



Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS ft Qual 

7 

8.86 

C:\Database\SLI. L 





DILTIAZEM 

033286-22-5 

90 



METHYLONE 

186028-79-5 

9 



4-METHOXYMETHAMPHETAMINE 

003398-68-3 

9 


Abundance 


80 


60 


40] 


20 ] 


rn/ 2 ~> 


58 


43 


40 


, T T r-’ 

60 


Average of 8.805 to 8.985 min.: 602934.Didata.ms (-) 


? 121^150 

91105 | 136 I 177192 

r i j i l 1 } Y'rrr-] : rt H-j-i ri t \ 'i ri t* [ t t I - t t- t t - *' t|' 


253 282 


327 


355 

-r-rr-p 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 32Q 340 360 380 400 


Abundance #26: D1LTIAZEM 

58 

■ 

80 

60; 

40 

20 ' I j2 

28 3 !, j 89 105 I ' i36l f° 178192207222 238252 269284 310 328 353 4 If 

0 'T+ 1 n-i t n- f H J n 1 T 4 "T 1 '] ■rm-n-i--r , 1 i I r'ty- l iVrfm |‘| T I I I | > > . |- | ' I I ' I I I I > 1 I ' ' ' I ' 'T-1 1 I " I ] I I I ■■■] I-I I I I I 1 > '"1 ' 'MM >r- 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 24C 260 280 300 320 340 360 380 400 


602934 .D 


Mon JU1 23 10:20:09 2012 


Page 8 


Corbett email PRR 009343 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05__29__08\602935.D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 10 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 



Abundance 


2000000 ! 


TIC: 602935.D\data.ms 
6.$72 


1500000! 


lOOOOOOi 


500000! 


3.410 


6.100 


0 4“fi-r 

Time~> 2.00 

i i-[-rr'T n "r] r > -i^rry'rT 

2.50 3.00 3,50 

4.00 4.50 

-T-fTT-.-ryTF-x-rf'f-r 

5.00 5.50 6.00 

T T ] IT> | ■, ■ t ... r T--p 1 - n -- T -T--^--,-r-T-T--p-- r H^rrT' 1 V I | I I 1 

6.50 7.00 7.50 8,00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

3 . 060 


204458 

4.27 

5.09 

3.293 


201601 

4.21 

5.02 

3.410 


209910 

4.39 

5.22 

6.100 


147510 

3 . 08 

3.67 

6.672 


4019949 

84.04 

100.00 


602935 , D 


Mon Jul 23 10:20:13 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 009344 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 


E:\System7\05_29 08\602935.D 
KAC 


^^ Mav 2008 

NEM 
10 

DRUGS.M 


8 : 52 


Integrator 

: RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 


C;\Database\NIST05a.L 

C: \Database\PMW__T0X2 . L 

Minimum Quality 

: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 3.06 

C: \Database\NIST05a.L 




Scyllo-Inositol 

000488-59-5 

80 


Allo-Inositol 

000643-10-7 

72 


Epi-Inositol 

000488-58-4 

72 


Abundance Average of 2.901 to 3.161 min.: 602935.DVdala.ms (-) 

i 7j3 

80 

i 

60! 


40 


m/z--> 


60 


43 

Jhi . .id, 

i Ji 

1 , 81 

91 

1 ■ 1 

102 

117 

131 

147 

• i , h . , . 

159 176 194 207 

i i I'lHvi j‘] f x t4 

40 50 6 

1 "'-r-r 1 r 

0 70 

W’* 

80 

90 

-r'-npM 

100 _ 

• T f I I I’f | t 1 
110 120 

T-qt-r- 

130 

1 1 1! 

140 150 

' • ‘ 1 1 " • ‘ ,_rT l ’ ' ’ ' l ' ' ' ’ r 

160 170 180 190 200 


Abundance 

80 j 
60 

40 

i 

201 
Oh 

m !?.-> 


43 


60 


,1 53 

1 1 1 r i 1 Fir 


7j3 


81 


40 50 60 70 80 


#43358: Scyllo-lnosito! 


102 


89 

' r Y r 

90 100 110 


109 


119126 144 162 

' r rTnr r | T-rrrjTTrTjriT r T rr 

120 130 140 150 160 170 


181 

-f| , .m-q‘rrrr T T T TT 

180 190 200 


602935.D Mon Jul 23 10:20:13 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 009345 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 

Data File: 

E:\System7\05 29 08\602935.D 
KAC 


| is|i toot 8:52 


NEM 

10 

DRUGS . M 

RTE 

Search Libraries 

: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3 . 29 


C:\Database\NIST05a.L 


Aounoance 

80 

60 
401 
20 : 


eli 


Sorbitol 

000050 

-70-4 

90 

Sorbitol 

000050 

-70-4 

83 

Sorbitol 

000050 

-70-4 

72 

Average of 3.198 to 3.388 min.: 602935.D\data.ms (-) 




43 


51 


73 

i 


103 


rt¥1 


85 


94. 


133 


115 


122 


146 159 


j i f "i y 11 i 111 ) ,, , j 3 , 


207 


rn/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140_150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#44769: Sorbitol 


61 


7J3 


43 


0 tWilfVrr-n 


103 


85 


m/z~> 


p ' 1 1 


], 92 , 


133 


1 1 5 122 i 

rT ' VTT L l " l "j J ' l ' TTT ]'; l t 


146 


165 182 

i ; rr - n -pt 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602935.D Mon Jul 23 10:20:14 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 009346 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602935.D 

KAC 

30 May 2008 8:52 



10 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries : 


C:\Database\SLI.L 
C : \Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 

3.41 

C:\Database\NIST05a.L 






1H-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



1H- Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 1 


42 


Average of 3.388 to 3.478 min.: 602935 DVdata.ms {-) 


55 


109 


67 


82 


r-rrlf 


94 

VT-T'f-rlt 1 ! 


122 

i _ iT L rr'ri - rry l*t"T 


136 

,-A, 


152 

t‘t" T T TT ~ } ~ T 


165 


194 


179 


m/z~> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


Abundance 


#53170: 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl- 


IT'rTTn"]"! 

190 200 


194 


207 


80] 
601 
40 i 
20 

0 


67 


55 




15 J 

8 4 

2 

1. Ill 

L .1 

ii.i ! 

o 20 : 

1 pt-TT , i 1 p' 

30 4C 

rirrf1 I 11Ij H 1 j 1 1 -lji 

1 50 60 70 80 


109 


82 


oa i, 137 165 

i ll 122 f, 149 | 179 

n-j-rTr r j r n»rp i i i \ t‘ t i ) | i j i i m ‘[ i i~rr | ri iTjrn i j > i 


■ > i ' ‘ b' i 

190 200 


602935.D Mon Jul 23 10:20:15 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 009347 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29_08\602935.D 

Operator : KAC 

Dare Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 10 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


^^ Mav 2008 
NEM 


8 : 52 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NISTQ5a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

4 6.10 

C: \Database\NIST05a.L 




6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-7378 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

97 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 6.068 to 6.184 min.: 602935.D\dala.ms (-} 


2$8 


327 


43 


146 


81 


70 


59 




94 

i 


124 


105 


L,:; ; y ii U i! i! ,Hi 2 ^J : 


i 162 


174 

! i 

fa 


191 


215 

204 

I i 


i 281 


226 


m 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

ITl/Z~> 


■I i ' » ri i | ■ l i i ' | i-r-rrprrrr]- 

40 60 80 100 120 140 160 180 2C0 220 240 260 280 300 


#140703: 6-Monoacetylmorphine 


268 


43 


215 


59 70 


81 


146 


94 115 


28 


bh, |U\ 71 


162 


204 



174 

1 

226 

! 1, • 
_Liii±LLi 

iUjEjiu 

J 

1 ,.,'s 2 ? 8 


320 

327 


284 


299 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


602935 ,D 


Mon Jul 23 10:20:15 2012 


Page 5 


Corbett email PRR 009348 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602935.D 
KAC 

30 May 2008 8:52 


NEM 

10 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMWJTOX2.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


6.67 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


43 


Average of 6.613 to 6.862 min.: 602935.D\data.ms (-) 


268 


327 


204 


81 


146 


124 


162 


59 


9 

4 

f 1 

, Mf 4 

|,1 

, 

1 | 

1,07 


j!,., .ill k , 




flU 1 !,. 

1 1 i 1 

r : fi 

l Ui.l, i,h|! :!| t.| ••iii-.M.I 1 it 

“t fTTTTTTTTTTTl 




310 


284 

I, 297 
: T' 1 ‘ 1 I 1 


369 


340352 


_ q ' i ' t 'i i ) i i i i i i ‘ f > i Y i r - rN -- yr - rvT7 -v-r r -T- p nr-r- p - T -- rr i--i“p"» ' 1 f ’ > > 1 | > > > 1 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

401 

20 

0 


#1: HEROIN 


48 


268 


327 


215 


81 


59 


94 M 5 1 f 6 162 

! ! 128 I j I 1 ™ 

11 


197 

i. ill ii,..;' hi l ..-|i. 1 ",. I'il.' 


1 F 253 


■ i | i i ' . "U | • i 


310 


284 


298 


369 


341 


rt-n'rmyrt-n-i Tfi-ynTrp 


m/ 2 "> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602935.D Mon Jul 23 10:20:16 2012 Page 6 


Corbett email PRR 009349 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Filename : E:\System7\05_29_08\602936.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 9 : 04 

Sample Name : EBNHBHHBbI 

Submitted by : NEM 

Vial Number : 12 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Abundance 

1500000 


TIC: 602936.D\dafa.ms 
6.666 


ioooooo' 



T mo -> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7,00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3 . 023 

242715 

6.28 

7.56 

3 . 277 

155811 

4 , 03 

4.85 

3.410 

148461 

3.84 

4 . 62 

6 . 094 

110434 

2.86 

3.44 

6 . 666 

3210434 

83.00 

100.00 


602936.D Mon Jul 23 10:20:21 2012 Page 1 


Corbett email PRR 009350 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602936.D 

KAC 

30 Mav 2008 9:04 


NEM 

12 

DRUGS . M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.02 C:\Database\NIST05a.L 
Scyllo-Inositol 
Inositol 
Epi-Inositol 


000488-59-5 

86 

006917-35-7 

72 

000488-58-4 

72 


Abundance 

i 

801 
60 

40 

20 




43 


01 . . i'u 
m/z~> 40 

Abundance 


80 

60 

40 

20 

0 


53.,, 

■1-rWt 


43 


76 


Average of 2.811 to 3.150 min,: 602936.D\data.ms (-) 


60 


85 

- 1 ' >Y -m 


102 

I 


117 129 


144 

’ ) i • r 


159 

T 


176 194 


207 


50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

#43358: Scyllo-lfiositol 

. 7'Q 


40 


60 

53 

Yn'l i 1 

50 60 


81 


89 

i.L- 


102 


«ffi 

70 80 90 


109 119126 


144 


162 


181 


vi-p-r rrp-i-i-rpm ] ' < ' ■ 1 i i i i p~' 1 ' I 1 ■ ‘ M “ 1 1 M 1 ' ' I 1 1 I 1 ' 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602936,D 


Mon Jul 23 10:20:22 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 009351 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E : \System7\05_2 9__0 8\602 936 . D 
KAC 

30 May 2008 9:04 


NEM 

12 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\PMW TOX2.L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# < 

Qual 

2 

3 . 28 

C:\Database\PMW TOX2.L 





Aniinoethanol 

000141-43-5 

4 



Metobromuron 

003060-89-7 

4 



Methylacetate 

@ 000079-20-9 

3 


Abundance 

80 

eo; 

40 

20 

0 

m/z--> 

Abundance 

80; 

I 

60; 

j 

40 j 
20 : 


6:1 


43 


541 


Average of 3.192 to 3.383 min.; 602936.D\data.ms (-) 
73 

103 


85 


i r tU#j -rrrnV[ J J rv^T'v 


133 


115122 

■W r-| r-it-i | I i i i f-r 


147 159 

-i-r- ri ‘ ‘ I M I 


207 




30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170.180 190 200 

#4189: Aniinoethanol P2 

3i0 


42 

Q-r—p.-j . i , 


61 

n-|i| i i -i | 


rm-p r,-i |im. 


m /z-> 30 40 80 60 70 80 90 1 Do' 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602936,D Mon Jul 23 10:20:22 2012 Page 3 


Corbett email PRR 009352 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05 29 08\602936.D 
KAC 

30 May 2008 9;04 


NEM 

12 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 

3,41 

C : \Database\NIST05a.L 






lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

97 



lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 



1H-Purine-2,6-dione, 

3 , 7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 


Abundance 

80 j 
60: 

40 

20 

0 


Average of 3.383 to 3.478 min.: 602936.D\data.ms (-) 


109 


194 


55 


67 


42 


I 1 ! 


82 


94 


136 165 

122 |,° 152 I 

f J T " T"T ' 1 I I I j M I I | l -riT^lT T T-j-T-l Vr 'f' VT T T J' T 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

Abundance #53168: 1H-Purine-2,6-dione, 3,7'dihydro-1,3,7-trimethyl- 


207 

TfTYtTfTTTTp 

190 200 


80 

60 

40 

20 

0 1 


109 


55 67 


42 


15 28 

1 .. 


Vti-hH: .-lili - ■ r-i ! 


82 


94 


136 1 f 5 

122 ii 150 | 

■r rn -T- i -T- v r ^t -T- 


179 


Iti r TTlTTiTriT] 


mU -> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602936 ,D 


Mon Jul 23 10:20:23 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 009353 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 


E:\System7\05_29_08\602936 .D 
KAC 

30 May 2008 9:04 


NEM 

12 

DRUGS.M 


Integrator 

: RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLJ.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

4 

6 . 09 

C:\Database\NIST05a.L 

6-Monoacetylmorphine 

6-Monoacetylmorphine 

6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 99 
002784-73-8 91 
002784-73-8 90 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m lz-> 
Abundance 

80! 
60 

40 

20 

0 

m tz-> 


43 


Average of 6.068 to 6.200 min.: 602936.D\data.ms (-) 

268 


327 


146 


81 94 US 


162 


215 


i 

! 89 , 



128 


' 174 


; 




Ni': i| 


! li 1.1 197 !,i! 


•[ illlji 

jijjji. 

J 

I 

'imiJM 

!h 

ii. : 'ji it", i„f ! iil 1 M i 

40 6 

■ r| ■ i < • ■ 

0 80 

' r ;"1 t 1"' 

100 

1 ‘ 1 Vlr-jV 

120 140 


i T j'i i i i ’i ( r r'r'f i"vv 

160 180 200 


2 , 28 240252 ! 


284 


355 


#140703: 6-Monoacetylmorphine 


268 


43 


215 


59 


81 


146 


94 115 




, ] j i. 




174 


128 

! 

i ! 197 

i! 


! i H H .s’i 

h, 1, '!?:■, Lh., 

II ; 1 T-i. 


2 ^ 8 240252 


3?7 


284 


299 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602936.D Mon Jul 23 10:20:24 2012 Page 5 


Corbett email PRR 009354 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \SyStem7\05__29__08\602936 .D 
KAC 


30 May 2008 

NEM 
12 

DRUGS.M 
RTE 


9 : 04 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C;\Patabase\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PKii 

RT 

Library/ID 

CAS it 

Qual 

5 

6.67 

C l \Database\SLI, L> 

HEROIN 

000561-27-3 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m lz-> 


<3 


81 


59 

,l 


94 


Average of 6.603 to 6.841 min.: 602936.D\data.ms (-) 


268 


327 


146 


204 


124 


, 1,07 


Ml i 1 


162 


,181 


TTTTTrm 


Kh 


, . 238 253 

litU.iju hi»ii 111 ,:',i j.. j. 


m 


310 


369 


Abundance 


43 


"i t ' i Vrrr rT'f i >' | i i' i'T"H 'rf f-p 


284 
| 298 

f-t'i ' i-i-p" 


340352 


T 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


#1: HEROIN 


80 

60 

40 

20 

0i 


59 


268 


327 


215 


81 


94 ^ 146 162 

28 III. 


181 


197 


lit) iiii, ilmfeM':., mil,i 

■' 0 ' 1 rp-rtTTT - 


228 263 
i. 'n 24,1 j. 


310 


284 


298 


369 


341 


m/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


6C2936.D Mon Jul 23 10:20:24 2012 Page 6 


Corbett email PRR 009355 














Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E : \System7\05__2 9_08\6 0293 7 . D 
KAC 

30 May 2008 9:17 

BLANK 
NEM 
2 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 602937.D\data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


* **NQ INTEGRATED PEAKS*** 


602937.D Mon Jul 23 10:20:29 2012 Page 1 


Corbett email PRR 009356 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E : \System7\05_29_08\602938 . D 
KAC 


9 : 30 


NEM 

13 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

1000000 

800000 

600000 

400000! 


TIC: 602938.DWata.ms 

6i61 


200000 


0 


2.954 




I 


S- 


Time~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.60 5.00 6.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 


t i f I i r 

9.00 


9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.954 

164266 

8.03 

8.73 

6.661 

1882003 

91.97 

100.00 


602938.D Mon Jul 23 10:20:33 2012 Page 1 


Corbett email PRR 009357 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602938.D 
KAC 

30 May 2008 9:30 


13 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2,95 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine-M STMS 


000099-66-1 9 
000544-63-8 2 
000000 - 00-0 1 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


43 


60 


Oh 




m/z--> 


70 


Average of 2.811 to 3.087 min.: 602938.D\data.ms (-) 


102 


89 


I ilil: ! 81 

n-r r pr 1 i 1 1 •'pr i ‘ 1 "i |xitr 


t17 12 9 

.1.i... 


144 159 

rr-t-TYr rin—n—m-i 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


207 

IT I I 1-p 


Abundance 


80 j 


601 


7i3 


#1019: Valproic acid 


P575 


40! 


20 ! 


01-. 


57 


102 


87 


115 

rr 1 n"i J TTTTrn"i Tp 


m/z- 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602938.D Mon Jul 23 10:20:34 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 009358 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05_29_08\602938 .D 
KAC 


30 May 2008 


13 

DRUGS.M 
RTE 


9 : 30 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PKif 

RT Library/ID 

CASH 

Qual 


2 6.66 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 

80; 
601 
40 
20 


4j3 


Average of 6.608 to 6.846 min.: 602938.DVdata.ms (-) 


327 


268 


81 


59 

I 

ill'!; ,u 


94 


124 


146 


204 


162 


107 

(Hi,, 


, , 181 

■LiiUu. 


A 1 !.!, tij Vr | ! ft ,, 


226 238 253 

>!.. ill 


310 


369 


284 


298 .1 |. 3 40 354 


rprrVr j ' rr r '| t >'i V'j n ' i ' " i i | •i-i-i-T*rx-rr-rfr-i —1-1 i . . i f. nrrj-i, , , | . . rp • • • i ...... 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abunoance 

80 

60 

40 

20 

0 


#1 HEROIN 


413 


268 


327 


215 


81 


59 


94 'I 5 1 1 6 162 

| I 128 


181 


197 


|!,j, ^ 


2^8240253 


310 


, 284 

1 I, 298 

1 11 i. iyv+ 


369 


341 


>>' . '-V .. 

rY-rYr TTTTiTt'i'i r ' f'i"! t t i j i i rt | ‘Tt * i 1 t" ' j r i ri | ' r rr r 

miz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602938,D 


Mon Jul 23 10:20:35 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 009359 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

E:\System7\05_ 
KAC 

30 May 2008 


NEM 

15 

DRUGS.M 
RTE 


29 G8\6 02939.D 


9 : 42 


Abundance 

15C0000 


TIC: 602939.D\data.ms 
6461 


1000000 

500000 


3.410 

2.9S1267 


QV-|*TT 

Time--> 2.00 

2.50 3.00 3.50 

“T 1 [ 1 >—r~T"pr~T‘T'T“-|~l "T' 1 1 [ l~l 1 » y'rt' 

4.00 4.50 5.00 5,50 6.00 

' r rv iVr|TT"T~t- T -r-T-T r f t r i t j i ■ t i ] ■ ■ ■ rpTn- 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

2.991 


126259 

4.19 

4 . 79 

3 . 267 


124412 

4.13 

4 . 72 

3.410 


124182 

4.12 

4.71 

6 . 661 


2638,036 

87.56 

100.00 


602939.D Mon Jul 23 10:20:39 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 009360 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29_08\602939.D 

Operator , : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 15 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator ; RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS If 

Qual 


1 2.99 C:\Database\PMW_T0X2.L 

Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine-M 3TMS 


000099-66-1 9 
000544-63-8 1 
000000 - 00-0 1 



Abundance 


80 


* 


Average of 2.811 to 2.996 min.: 602939.D\data.ms (-} 


60; 

40; 

20 j 
0 


60 


43 






■' ’i 




102 


1 H - 


117 129 144 159 

■T—trrrn-i rVt i i rrrli , - rT ‘r-- T 


207 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


7i3 


#1019: Valproic acid 


P575 


57 


87 


102 


J fi4'rr 


115 


i i i i i i | i i 


mlz--> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602939,D Mon Jul 23 10:20:39 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 009361 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602939.D 

KAC 


30 May 2008 



15 

DRUGS.M 
RTE 


9 :4 2 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PKtf 

RT Library/ID 

CAS if 

Qual 


3.27 C:\Database\NIST05a.L 
Sorbitol 
D-Mannitol 
Glucitol 


000050-70-4 91 
000069-65-8 90 
026566-34-7 86 


Abundance 

80 

60 

<10 

20 


43 


Average of 3782 to 3.383 min.: 602939.D\data,ms {-) 
61 7(3 


103 


m/2' 
Abundance 

30 j 
60 

40 

20 


0 {-r-rr r— pTTTTTTH -f 


5,3 

ItiW 


85 


,,,1 


pYfrjrT 


133 

116 ,i 146 159 

Tprnr+th^Trryri'"T J" f'l i n p I • • f • 


rp-rrrjT-i . . | 


207 


..> io 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 17C 180 190 200 


#44766: Sorbitol 


70 


61 


43 


31 


103 


19 


J ?i li 


85 


[94. 


133 


115 


l H p l'l I j ‘l < t l | l'l f v | T 


146154 


qTrrrpTTTi ■] rm 


m/z—> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ICO 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602939.D Mon Jul 23 10:20:40 2012 Page 3 


Corbett email PRR 009362 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 


Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602939.D 
KAC 


3^ Mav 2 0 08 

NEM 
15 

DRUGS.M 
RTE 


9 : 42 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PKtt RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3 

3 . 41 

C:\Database\NIST05a.L 






1H-Purine-2,6 -dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



1H-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

97 



1H-Purine~2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 


Abundance 


80 

60 

40 

20 - 
0'| '"rrrjn 


Average of 3.383 to 3.494 min.: 602939.D\daia.ms (-) 


109 


194 


55 


67 


82 


42 


l4 l t'i l rr-i4 


94 

[ i nM‘ 


ryt 


’t -* 




165 


T 1 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

Abundance #53168: 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl- 


207 

Pt-rrmUT 


190 200 

194 


80 

60 

40 

20 

0 T", 


109 


55 67 


42 


15 28 


82 


n-rt+M 


T T r 


94 

4th 


136 1 ® 5 

122 [j 150 | 179 

[i J iT i rrrt'i j 1 1 1 1‘p m 1 | 1 t*t-r | rrr 


-T^T^T 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602939.D Mon Jul 23 10:20:41 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 009363 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602939.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 9:42 



Stimple Name 

fcjiiadii— 



Submitted by 

NEM 



Vial Number 

15 



AcquisitionMe t h 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NISTOSa.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.66 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 


i 4.3 


80 j 
60! 
40 

20 

0 


81 


59 

111 ' ! i, ii 1 


Average of 6,608 to 6.836 min.: 602939.D\da!a.ms (-) 


268 


146 


204 


94 

, JL», 


15 

]28 

'■l.'j.Jl 1 U, ill 


162 


i I, 

i 


181 


i j 226 ft 284 i 

/y! 'M'iil.U. .i.A.'Ml ,!., 239 2 53 ji i 2 g 7 X 

“- " " ' '[' ■ ■ 1 ■ | < 1 I I I I > \ I I n-yih-i—— 1 -*- 


327 


310 


m lz-> 


Abundance 


43 


369 


340352 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


#1: HEROIN 


80 i 

60 i 

4°i || 

[ I 

20 


0 


59 


81 


268 


327 


215 


94 


115 


146 


28 


- rrrTTTI 


• iiU 11 


162 


181 


197 228 253 

’ i:I’ ;[ S' 2<t1 ,. 


i , r-rrtTi I - - i ' i ' 


j l i T rp 


310 


284 


298 


369 


341 


m lz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602939 ,D 


Mon Jul 23 10:20:41 2012 


Page 5 


Corbett email PRR 009364 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602940.D 

KAC 

30 May 2008 9:55 


NEM 

17 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

2500000: 


2000000 ; 
1500000; 
1000000 1 


TIC: 602940.DWata.ms 
6.671 


500000; 


3.410 


Qt-j-rr 

Time--> 2.00 

t i "i TTnyTT r r | i i t i 1 f i i rf'TTT 

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 

5.00 5.50 6.00 i 

■» -r i 1 it i-prrrTf T'TTT"["rTT-T-| i i rt f r i i i ] i r i i 

3.50 7.00 7.50 8,00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.351 

381115 

6,68 

8.23 

3.410 

287578 

5.04 

6.21 

3 .574 

102746 

1.80 

2.22 

6,031 

108744 

1.91 

2.35 

6.100 

193442 

3 .39 

4.18 

6.671 

4628776 

81.17 

100.00 


602940.D Mon Jul 23 10:20:45 2012 


Page l 


Corbett email PRR 009365 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05_29_08\602940 .D 
KAC 

30 May 2008 9:55 

NEM 

17 

DRUGS ,M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PKff 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.35 C:\Database\NIST05a.L 
Sorbitol 
Sorbitol 
Sorbitol 


000050-70-4 90 
000050-70-4 90 
000050-70-4 87 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

Abundance 

801 

| 

60 ; 


61 73 


Average of 3.192 to 3.388 min.: 602940.D\data.ms (-) 


43 


103 


85 


133 


115 




147 159 177 -104 207 221 

-Hr-r-.g , > • . . 


r'i.rTrrr 


281 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


#44766: Sorbitol 


7(3 


61 


43 


40: 31 


20 : 19 


0F-V", , 


103 


85 




133 


115 


146 


.. I 


(T I'/.- 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


602940 .D 


Mon Jul 23 10:20:46 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 009366 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602940.D 



Operator 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 




Vial Number 

17 



AcquisitionMeth 

DRUGS,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C: \Database\PMW__TOX2 ,L 

Minimum 

Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CASS 

Qual 


3.41 C:\Database\NIST05a.L 

1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro- 1, 000058-08-2 96 
lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 96 
lH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-l, 000058-08-2 95 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 3.388 to 3.515 min.; 602940.D'.data.ms (-) 


109 


104 


55 67 


42 

j'TT-r ’Ti l nyrrnrj^rm 


82 


& 94 

-t-m-t4 J i 1 r'TTtv|-| , i-i 


136 

123 |[, 149 


165 


frT T Tf l - t TTr p I 1 ! I 


175 


207 


m !?.--> iO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

104 


Abundance 


#53170; IH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl- 


80! 
601 
40 

20 

0 


109 


67 


55 


15 28 


42 


!; liiij Ml 
——i"!". ; i n I i 1 ■ i -1 


82 


94 

4.r-rr+t 


rrrrtTT 


122 


137 

165 


II 149 

I'ftl i rn'n-rr 

,1, 179 

[1 

iVriTHTr 


m/z- 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602940 .D 


Mon Jul 23 10:20:47 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 009367 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E;\System7\05_29_08\602940.D 
KAC 

30 May 2008 9:55 


NEM 

17 

DRUGS,M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NISTG5a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.57 C:\Database\NIST05a.L 

Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6- 000137-58-6 86 

Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6 - 000137-58-6 72 

N-[1-(2-Diethylamino-ethylcarbamoyl 1000295-18-1 72 


Abundance 

i 

80 f 
60 i 

40; 

j 

20 

Oi- 


Average of 3.547 to 3.680 min.: 602940.D\data.ms (-) 
8|3 


42 

ttt4t 


58 


72 




95 105 120 132 147 160 

r+H-rfrrrf j‘f'i -n j i I m | i > t'f j r ~ 


194 


T T r 


TV 


217 234 

TTT'f"! rrTTJT+TTI" 


m/z~> io 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 14C 150 160 170 180 190 200 210 220 230 

Abundance #81053: Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- 

8<3 


80 


60 1 


40; 


20 


0 


18 


30 


42 


58 72 


103 


H rrrT T T 


120 134 148 160 






234 

205 219 j, 

jlin 3' 1"VTTrrTTTlTTIT I 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


602940.D Mon Jul 23 10:20:47 2012 Page 4 


Corbett email PRR 009368 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602940.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 9:55 



Sample Name 




Submitted by 
Vial Number 

17 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NISTG5a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 99 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 99 

Acetylcodein 1000153-00-2 99 


Abundance 


! 43 


80 i 
601 
40 

20 




69 


81 


in.i.i 


Average of 5.994 io 6.073 min.: 602940.D\data.ms (-) 


115 


162 


94 


204 




I 28 14©| 


i I iii liUiiJi 


175 188 




229 




341 


282 


2(11 254 




i i i i i i-'f 


,4-4- 


266 

I 


298 


327 


T T I TT f I TT I T"T 1 r ] I I I 


I, 355 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundance# 148334: Morphinan-6-ol, 7,8-dldehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, acetate (ester), (5.alpha.,6.alpha 
I 341 


801 


601 


40 


20 


43 


04 


59 


282 


204 


229 


81 


94 


115 162 

128 146| | : 175 | 


J|m : . I Mill 


.1:71', 


266 


W™ r 


298 


^TTtT-rr-H - tiTTTTrp '' itt j > t i i I i‘ 


312 326 


rr/z 


■*1—j -Y- * H 7'HTrr] i r ‘ i i j i—i—i—t i i i i i ‘ i— 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602940.D Mon Jul 23 10:20:48 2012 Page 5 


Corbett email PRR 009369 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602940.D 

KAC 

30 May 2008 9:55 


NEM 
17 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PKtt RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

5 6.10 

C:\Database\NISTQ5a.L 




6 -Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

95 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

91 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

90 


Abundance 

80 

60; 

40 

20 

oi 


43 


Average of 6.073 to 6.232 min.: 602940.D\data.ms (-) 

268 


146 


81 


59 

94 

l O 

! 128 

: 1 ® 2 174 




f 


1 197 I 1 

Ur 

. i 

| 

Mi# 


,,41. ill 

■V[ L H"T T i i | 1 r ri'T iri 


215 


327 


228240252 


284 


355 


j i i i ‘ r r 


"rT 1 


m lz-> 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Abundance 

80 j 
601 
40 

20 

0 

rn/z~> 


#140703: 6-Monoacetyfmorphine 


268 


43 


215 


146 


59 

o 

94 

115 




! 

128 


. il'r :. 

^ h 

!■. >\.k / 

1,-. J...I iU... sir 



174 


197 

. 1 , 1 , 


Zt7 


2 f240 2 5 2 | 


! 284 


I 1 1 ' 1 " rrp 


299 




40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602940.D Mon Jul 23 10:20:48 2012 Page 6 


Corbett email PRR 009370 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602940,D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 9:55 



Sample Name 

HHHUHMi 



Submitted by 

NEM 



Vial Number 

17 



Acquis!tionMeth 

DRUGS,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASfl 

Qual 


6 6,67 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


! 4b 


Average of 6.613 to 6.867 min.: 602940.D\data.ms (-) 


327 


268 


0 


204 


81 


146 162 



124 




59 





j 

,181 


i 



105 j 

:! I j 

1 

j 7 

,i j 

Ik- 

. i, 

TTT 


1 1 > 1 i 1 II 

i ! i!n. ill 

•ri-'r ff 

1 

: a \}ii 1 i 

tt rr 

rrrrT t 'i i i i i 

lii 

~r~r-i 


310 


226 263 284 


369 


341355 fi, 40£ 

.' I ' < ' ' ! 1 'TTprr 


miz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 

i 

80 

60 

40 

20i 


#1: HEROiN 


4b 


268 


327 


215 


81 


59 , 


O'- 


115 146 


fi 31 ' 1 


162 


181 


310 


i j, I 197 ';ji | 238 253 

J V-Wt ■> ,,'i. .it. 

TTTTTTTTTr r r rTTrT TT V » I r I ! 1 I i 


284 

I I 


369 


341 

T T ' rTT T 1 


. , i . . . I , i . . ! r l -,T- r r-r-rr T n-.-r r . 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


602940 .D 


Mon Jul 23 10:20:49 2012 


Page 7 


Corbett email PRR 009371 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


E : \System7\05__2 9_0 8\602 941 . D 
KAC 

30 May 2008 10:08 


19 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance T!C: 602941 D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3,224 

402273 

7.34 

9.05 

3.410 

340666 

6.22 

7.67 

6,031 

106682 

1.95 

2.40 

6.100 

186167 

3.40 

4.19 

6.672 

4444014 

81.10 

100.00 


602941.D Mon Jul 23 10:20:54 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 009372 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AequisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E: \System7\05_2 9__08\602 941. D 
KAC 

10:08 


19 

DRUGS . M 
RTE 



Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# < 

2ual 

1 

3 . 22 

C:\Database\PMW TOX2.L 





Valproic acid 

000099-66-1 

9 



Myristic acid 

000544-63-8 

1 



Pholcodine-M 3TMS 

000000-00-0 

1 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


60 


7j3 


Average of 3.050 to 3.256 min.: 602941.D\data.ms (-) 


102 


43 

! 

oUijl,,^. 

m/z--> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


85 


(5 q? h 117 129136 144 165 177 194 207 

|T I'i Vfi > r L 1 " | x r i‘i r- p I'l'i I I rr^ TV-n-jT-t-r-i-jn-T-r-j -t i i i p i i r~| . . . , i i i i [ \ 


Abundance 


7(3 


#1019: Valproic acid 


P575 


80 i 
601 
40 

20 

0 


57 


87 


102 


115 


n | i l i i | i ti 


m /z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602941.D Mon Jul 23 10:20:54 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 009373 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602941.D 

KAC 

30 May 2008 10:08 


NEM 
19 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI,L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


m 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 

3.41 

C:\Database\NIST05a.L 






1H- Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



1H-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

97 



1H-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

96 


Abundance 

80 
60 j 
40 i 
20 

0 

Abundance 

80 

60 

40 

20 i 
0 


20 


15 28 

Hq-Ti-r 

20 40 


Average of 3.388 to 3.547 min.: 602941.D\data.ms (-) 

104 


109 


67 


5 

5 

8 

2 


40 

' ,1 


94 

i_.? . j 

L 

40 

60 

80 100 

1 1 1 ' 

120 


136 165 

151 I 177 


i_ 207 


I 


281 

T 


180 200 220 240 260 280 


#53168: 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl- 

1$4 


109 


55 67 


42 


82 


94 


—nq—ill— 

60 80 


136 ... 165 

. I, 122 |i 150 [ 179 

r - j—i "i i—i—r“ 1 —i—rH'^i—3——s - i— r‘-r — 


“*1—1—1 1 T 1 -|-,-l ,-T - | - , - T - 

100 120 140 160 180 200 220 240 


260 280 


602941.D Mon Jul 23 10:20:55 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 009374 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by. 
Vial Number 
Acquis!tionMeth 
Integrator 


E:\System7\Q5 29 08\602941.D 
KAC 

30 May 2008 10:08 


NEM 

19 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C : \ Da t aba s e \ PMW__T0X2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 
Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 
Acetylcodein 1000153-00-2 


99 

99 

99 


Abundance 




] 4,3 

8ol I 

60 j 

401 

20 

0. 

40 


Average of 5.994 to 6.068 min. , 602941 ,D\data.ms (-) 

282 


341 


59 


229 


81 


162 


204 


94 


|f ;«! j !iw f i 


253 267 

j l 

t " i y t i * i i 1 f ' i-v 'T- r - f - r - r -i-r - r _r_f—1 


298 


327 


355 


60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Aoundance#148334: Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, acetate (ester), (5.alpha.,6.alplia 

341 


80 

60 

40 

20 

0 


282 


43 




59 

A 

81 

T>“, I ■ 1 1 J 

40 60 

'1 '1 [ 

80 


115 


162 


94 


? 8 1 ,f 6 i It "hi i ! !| 241 254 jj : . 

:H|, lj.il K. I!nl4 1;:! ., !••-} .l.t T . 1# . If 


175 


204 


188 


229 

1 


268 


M H. V, .... .. . .. . . ... . 

■.i.. £ i. J: .i l T r -,.l r , , V , 1 , | i , t , | | | t VT-p 


298 


312 3 f 

-prt-r ,-t 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602941 .D 


Mon Jul 23 10:20:56 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 009375 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7 \ 05_2 9__08 \6 02 941. D 
KAC 

30 May 2008 10:08 



19 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

4 6.10 

C:\Database\NIST05a.L 




6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


Abundance 


Average of 6.068 to 6.184 min : 602941 DVdata.ms (-) 


2$8 


327 


801 43 
60 

40 

20 

0 


146 


59 


81 115 
70 I 94 & 




JiliLi 


128 

i i 

1 i ! i 

i ll il M 1 , U 




215 


162 


174 


204 


.Jt 5 Jn 


226 


238 252 

In.d.u_ 


284 

.nil, 


m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 

#140703: 6-Monoacetyimorphine 


268 


327 


43 


215 


59 70 


81 


146 


94 115 


„i.| I 1 ,. 


128 

.. .Ik,. 


162 


174 


204 




i 226 

Ml a 2 ? 8 ^ 


284 


299 


40 60 80 ' 100 1 120 140 160 180' 200 220 240 ' 260 280 300 320 


602941.D Mon Jul 23 10:20:56 2012 


Page 5 


Corbett email PRR 009376 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29_08\602941.D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 19 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


3^ Aav 2 008 10:08 

NEM 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PKff 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

5 

6.67 

C : \Database\SLI.L 

HEROIN 

JWH-073 

000561-27-3 

208987-48-8 

99 

1 


Abundance 


! <13 


80 

GO] 

j 

401 
201 

01 - 


Average of 6.608 to 6.873 min.: 602941 ,D\data.ms (-) 


268 


327 


369 


310 


204 


81 


146 


59 


94 


. 4 ,. 


124 

III. 


162 
i 174 


07 i |bi- .. :""i- Ji,.| l l,ij! ,'| “7,7 ,,i f) |, ; 

rr i i | i t i i | i i i i [ i i V - r [-r i -vvy - vr - V T -c T-T ^- r pr i t i ( ■ i i i 


2 f238 253 

• if 


:>< 284 


297 


"I 1 1 rrcn 


341354 I 


~P 


m U~-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


if 1: HEROIN 


43 


268 


327 


215 


81 


59 


94 b 5 146 162 
128 


174 


197 
■ nil b 


,, 228 253 

J fV 1 ' ' r i- ' - i l 1 1 ! i' j I V i i | r tU i I ' j i r 


310 


284 

298 


369 


341 


r40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602941 ,D 


Mon Jul 23 10:20:57 2012 


Page 6 


Corbett email PRR 009377 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602942.D 

KAC 

30 May 2008 10:20 


NEM 

21 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

I 

2000000 ^ 


TIC: 602942.DWata.ms 
6.466 


1500000 


1000000 


500000 


3.410 

I 

I 


6.100 


Time*-> 


• j-rr'i'Tj'TTTT T -m-rj ~ rr i i ^ i f i l i j i i thtt t i j t i i i ] i i \ r i ? i j' rr 

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3 .410 
6 . 100 
6,666 


259772 6.11 6.78 

156355 3.68 4.08 

3833913 90.21 100.00 


602942,D Mon Jul 23 10:21:02 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 009378 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05__29_08\602942 .D 
KAC 

30 May 2008 10:20 



21 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJTOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

3.41 

C:\Database\NIST05a.L 






lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



IH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

97 



1H- Purine-2,6 -dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

97 


Abundance 

80 

60 
40; 

20 

0 ! '! 


Average of 3.383 to 3.S42 min.: 602942.Dldata,ms (-) 


109 


1$4 


55 67 


82 


42 


I’H r|T"T"rr-f-f mi i r j 1 


94 

I T-h' 1T*T*I 


136 165 

123 ||, 152 | 179 

*1 r rr^T 't-i' T - i 'T' r ' rv 'i'T T T'i^ l-t '- r T T j' r rl 


m !?.-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 



Abundance 


#53168: IH-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-l ,3,7-trimethyl- 


1$4 


80 

60 

40 

20 

0 ! 


42 


15 28 


55 67 


rrrrTm-p 




109 


82 




94 


Hi 122 

U rrr ^Tn I ‘Ti’tr'T' 


136 


165 

150 | i7g 


f i n r 'I I I i | i i i , 


m!z~> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


rr^T 

190 200 


602342.D Mon Jul 23 10:21:03 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 009379 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602942.D 

KAC 

30 May 2008 10:20 


NEM 
21 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 



C: \Database\PMW TOX 2 . L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# ( 

2ual 

2 

6.10 

C:\Database\NIST05a.L 





6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 



Abundance 


80i 


60 


! 43 


40! 


20 - 


m/z-> 


40 


59 70 


60 


81 


94 


#140703: 6-Monoacety!morphine 


115 


146 


28 

ii.i.il. 


162 


80 100 


' i i i i i | 

120 140 


Li 


268 


215 


*r 


174 


204 


226 


'I, A 


T 


238 252 


327 


284 


299 


T 


160 180 200 220 240 260 280 300 320 


602942.D Mon Jul 23 10:21:03 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 009380 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602942.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 
Sample Name 

KTilMwliTiKBTiKm 






Submitted by 

NEM 



Vial Number 

21 



Ac quisitionMe th 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2,L 

Minimum 

Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CASfl 

Qual 


6,67 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


i 43 


Average of 6.603 to 6.862 min.: 602942.D\data.ms (-) 


327 


268 


310 


81 


146 


204 


59 


,U.L i 


124 


105 


LU 


162 
. 181 


[I l 


itfWA. „.M<T 


226 253 S : 

i 24.0 


284 


369 


341355'll 405 

i 1 i i V ‘I ' i Vi H rrrT-f Vr-r T- r - pr r ~ rTyY~ i ~ T ^y - r -p- 'T ' T ' rrTT T ,,, p''i''T V i 'i i‘ t i | i < i i [ i r i i p‘ r> r r~r~] i f i i f i > i i m M r jtt i p » » 

rn/ 2 -> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 

80 

60 

40 

2C 


#1: HEROIN 


43 


268 


327 


215 


310 


81 


59 ; 


,96 


115 146 


1131 


162 


181 


197! 

!,; , j. : ., I,,;! h'Ull! ik,, . 41 


238 253 !1 




284 

i 


369 


341 


'frni h— 1-n^-n-r m - r T Tr ry t ^TTiTi-rTrrrrrTn , | i I ■ "I | i I i i i-m7- t Vr--;-n-rT V n-TT r n-n 1 -mT T T^r,-|-r 

m iz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


602942.D Mon Jul 23 10:21:04 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 009381 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\System7\05_29_08\602944.D 
KAC 

30 May 2008 10:46 

BLANK 


2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 602944.DWata.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


602944.D Mon Jul 23 10:21:11 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 009382 




Area Percent / Library Search Report 


from Data File: 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05 
KAC 

30 May 2008 
HEROIN STD 

97 

DRUGS . M 
RTE 


_2 9__08 \ 
10:58 


602945 . D 




TIC: 602945.DVdala,ms 
6.$61 


800000 

600000 

400000 

200000 


Time--> 2,00 


TrpT-i 

2.50 


"T^ 


Jl 


t 


3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.661 

1603937 

100.00 

100.00 


602945,D Mon Jul 23 10:21:15 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 009383 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602945.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 10:58 



Sample Name 

HEROIN STD 



Submitted by 




Vial Number 

97 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.66 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

80 i 
60 

40 

20 


i 4i3 


Average of 6.608 to 6.851 min,: 602945.D\data.ms (-) 


327 


268 


310 


369 


81 


0V 


69 , 

n).l !| . I 


146 


204 


94 115 


1( 

>2 



28 

j,, . 1 


174 

1, ! i, 

2 

!. 1 is;,. 

TTTTTrrnr 

[illl; 1 , ill:! 

1 A'!,!’ 

■Mm&W .!*> j > 



6 , 238 253 | 2 f 


296 


■ r ' > > m 


JL 352 P 

’-[-ri-rT-fTT 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


4j3 


#1: HEROIN 


268 
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